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BASF HiFi-Cassettendecks 
Die HiFi-Cassettendecks der 
BASF können auf „Metall"- 
Cassetten umgeschaltet wer- 
den. Um die charakteristi- 
schen Eigenschaften dieser 
neuen Cassettengeneration - 
speziell in den Höhen - auch 
voll ausnutzen zu können, 
sind diese BASF HIFi-Casset- 
tendecks mit hochwertigen 
Aufnahme-/Wiedegabe-(A/W)- 
Tonköpfen (z.B. Sendust) aus- 
gerüstet. Die Gleichlaufwerte 
der Decks übertreffen bei 
weitem die Anforderungen der 
HiFi-Norm DIN 45500. 

Durch den hohen geräte- 
seitigen Geräuschspannungs- 
abstand können Sie die 
Dynamik der verwendeten 
Bandsorte uneingeschränkt 
ausnutzen. 

Der Frequenzumfang der 
BASF HiFi-Cassettendecks Ist 
so groß, daß er zusammen mit 
дег geeigneten Bandsorte die 
‚Antordeung von allen zur Ver- 
fügung stehenden Programm- 
quellen (z B. Schallplatten 
Rundfunk, professionelle 
Tonbandaufnahmen) erfüllt. 
Schnell und präzise anzei- 
gende Spitzenwert-Aussteue- 
rungsinstrumente ermögli- 
chen optimal ausgesteuerte 
Aufnahmen 


Das sollten Sie beachten 

Die Kompatibilität von Tonbän- 
dern basiert auf sogenannten 
Referenzbändern. BASF war 
von jeher einer der bedeu- 
tendsten Hersteller solcher 
Referenzbänder. Im Rahmen 
der Arbeit des IEC (Internatio- 
nal Electrical Committee) wur- 
den die Referenzbänder neu 
geordnet und auf eine interna- 
tionale Basis gestellt. Für das 
Compact-Cassetten-System 
stellt die BASF jetzt zwei inter- 
nationale Referenzbänder: Für 
die Klasse Eisenoxid (Record- 
einstellung „normal”) das 
Referenzband IEC Typ 1, 
Charge R 723 DG und für die 
Klasse Chromdioxid (Record- 


-Cassetten-Decks 





einstellung „CrO,”) das Refe- 
renzband IEC Typ 2, Charge C 
401 8. 

BASF richtet sich selbstver- 
ständlich bei der Einmessung 
der HiFi-Cassettendecks und 
bei ihrer Magnetbandproduk- 
tion nach den Vorgaben 
dieser international verbindli- 
chen Norm. Der Aufwand, der 
bisher zur optimalen Ausnut- 
zung einzelner Typen inner- 
halb der Bandsorten notwenig 
war, wird somit überflüssig 
Die BASF Audio-Ingenieure 
haben dieser Tatsache bei 
ihrer Gerätekonzeption Rech- 
nung getragen 


BASF HiFi-Tuner 

Alle BASF HiFi-Tuner sind mit 
besonders übersteuerungs- 
sicheren Transistoren (MOS- 
FET's) bestückt, die uner- 
wünschte Störungen, wie 
Klirren und Zwitschern verhin- 
dem Die BASF HiFi-Tuner 
wurden speziell für die 
schwierigen deutschen Emp- 
fangsverhältnisse - bedingt 
durch das dichte Sendernetz 
= konzipiert. Und das erfordert 
sowohl gute Eingangsemp- 
findlichkeit, als auch große 
Trennschärfe. Nur so ist ein 
saubere Empfang mit guter 
Sendertrennung möglich. 


Die BASF HiFi-Tuner D 6300, 

D 6310 RC und D 6320 arbei- 

ten nach dem PLL/Synthesi- 

zer-Prinzip in 50 KHz-Schrit- 
ten. Ein Quarz sorgt dafür, daß 
die eingestellte Frequenz 
genau der Senderfrequenz 
entspricht. Der Empfang ist 
und bleibt also immer exakt 
abgestimmt 

Achten Sie auf den Bedie- 

nungskomfort, den diese ver- 

schiedenen BASF HiFi-Tuner 

bieten. So z B. 

— Fernsteuerung. 

— Doppelt belegbare Stations- 
tasten (Sie können eine 
Stationstaste jeweils mit 
einem UKW- und einem 
MW-Sender belegen) 


— Speicherung der Stationen 
bei Stromausfall bis zu 24 
Stunden, ohne daß hierzu 
eine Batterie notwendig ist. 

— Einen eingebauten Pegel- 
tongenerator, welcher der 
durchschnittlichen Maxi- 
mallautstärke deutscher 
Rundfunkanstalten ent- 
spricht (erleichtert über- 
steuerungssichere Ton- 
bandaufzeichnungen von 
UKW-Rundfunksendungen) 

Das BASF HiFi-Tuner- 

Programm bietet für jede indi- 

viduelle Situation und jeden 

Wunsch eine optimale 

Lösung. 


BASF HiFi-Verstärker 

Für eine originalgetreue 
Wiedergabe ist es wichtig, 
daß ein Verstärker „neutral" 
ist, daß er also die ankom- 
menden Signale ohne Klang- 
verfälschung und ohne 
selbstproduzierte Störsignale 
wiedergibt 

Die Verstärker des BASF HiFi- 
Programms erfüllen diese 
‚Anfordeungen ausnahmslos. 
Einige BASF HiFi-Verstärker 
besitzen eine Universal- 
Koplerschaltung. Damit kön- 
nen Sie bei Überspielungen 
(z.B. von Band zu Band oder 
Schallplatte auf Band) gleich- 
zeitig andere Programm- 
quellen (z.B. Rundfunksen- 
dungen) abhören. Freunde 
dynamischer (MC) Tonabneh- 
mersysteme finden im BASF 
Programm eine HiFi-Verstär- 
ker-Kombination mit extrem 
rauscharmem „moving coll"- 
Eingang. BASF HIFi-Verstärker 
gibt es als Vollverstärker oder 
als getrennte Vor- und End- 
verstärker. 


BASF HiFi-Receiver 

BASF HIFi-Receiver: Die Kom- 
bination eines Empfangsteils 
auf Basis von Synthesizer- 
Technik und einem leistungs- 
starken Verstärkerteil zu 
einem günstigen Preis. Der 
Vorteil gegenüber Einzelbau- 
steinen ist die platzsparende 
Bauweise 


Zur Kühlung der Endstufen 
wurde das aufwendige „heat- 
pipe”-Kühlsystem eingesetzt 
Dabei wird entstandene 
Wärme durch eine Gasfüllung 
blitzschnell zur kältesten 
Stelle des Kühlsystems abge- 
leitet und über Kühl-Rippen 
nach außen abgegeben. Nur 
ein Beispiel für modernste 
Technologien, die BASF bei 
der Konstruktion des HiFi- 
Receiver berücksichtigt hat 


BASF HiFi-Lautsprecher- 
Boxen 

BASF HIFi-Boxen überzeugen 
durch ihr ausgewogenes 
Klangbild. Hochwertige 
Frequenzweichen sorgen bei 
diesen Drei-Weg-Boxen für 
klare und neutrale Wieder- 
gabe im Hoch-, Mittel- und 
Tieftonbereich. Über den 
gesamten Übertragungs- 
bereich wird das Klangbild 
originalgetreu und außer- 
gewöhnlich transparent über- 
tragen. Lassen Sie sich von 
Ihrem persönlichen Empfin- 
den überzeugen, welche 
Kombination Ihren Anforde- 
rungen am besten entspricht. 


BASF D 6334 
HiFi-Cassettendeck 

Mit diesem Gerät beweist 
BASF, daß gute Technik nicht 
immer teuer sein muß. Ein 
High Density-Tonkopf sorgt für 
optimale Ausnutzung aller 
Bandsorten, einschließlich 
Metallband. Das Cassetten- 
deck arbeitet nach dem 
„direct loading”-Prinzip 
Cassette und Tonköpfe sind 
durch eine Abdeckhaube 
geschützt. Das Laufwerk wird 
über eine „soft touch”-Mecha- 
nik gesteuert, die Fehlbedie- 
nungen des Laufwerkes aus- 
schließt. LED Spitzenwert 
Aussteuerungsinstrumente, 
schaltbares MPX-(Pilotton) 
Filter, Gleichlaufschwankun- 
gen von höchstens 0,12%, 
Geräuschspannungsabstand 
von 68 dB (mit Chromdioxid 
super und Dolby NR), Über- 
tragungsbereich von 
30-17.000 Hz (mit CrO, 
CrO,-super und metal) 
machen dieses Gerät zu 
einem soliden Baustein für 
jede HiFi-Anlage 


BASF HiFi-Cassetten-Decks 


Technische Daten 


Aufnahme/Wi 





Spurzahl 





Bandgeschwindig 


Übertragung: 


reich 








'hwankungen (DIN) 


Geräuschspannungsabstand 


für Höhen (bel 10000 Hz) 











BASF D 6334 
HiFi-Stereo-Deck 
Frontloader 


Stereo (mono-kompatibel) 





w. 4 nach DIN 45516 





4.76 cm/sec 





оо Hz (DIN) 
9 Hz (DIN) 
17000 Hz (DIN) 
30-17000 Hz (DIN) 










Dynamik 


Höhen 





cro, 
mit DOLBYNR 65dB 55 dB 
СгОу-вирег 

mit DOLBYNR ввав 
Metal 

mitDOLBYNR 65dB 60,508 








0,30 mV/600 Q - 10 kO 
О mv/100 ко 











520 mV/4 
0,2 mWw/8. 








Netzanschluß 


inahme 














Gewicht 

















BASF 
D-6334 HIFI 





мло stoe newer tonna 














x 100 x 300 mm 


a 6.2 kg 





BASF D 6335 RC 
HiFi-Cassettendeck 

Ein Cassettendeck der Spit- 
zenklasse. Die technischen 
Leistungen dieses Gerätes 
entsprechen, dank neuer 
Kopf- und modernster Lauf- 
werk-Technologien, den 
Anforderungen professionel- 
ler Studiotechnik nach der 
Norm IEC 94; dies trifft ins- 
besondere für die zur Klang- 
übertragung wesentlichsten 
Eigenschaften zu. Gleichlauf- 
schwankungen = 0,1%, Über- 
tragungsbereich 25-18000 Hz 
(mit CrO,, CrO,-super, FeCr 
und metal). Geräusch 
spannungsabstand 68 dB 
(mit Fer, CrO,-super und 
Dolby NR). Eingesetzt werden 
ein spezieller Sen-Alloy™-A/W- 
Tonkopf und ein für Metall- 
band neu entwickelter Dop- 
pelspalt-Ferritllöschkopf, ein 
IC-gesteuertes Zwei-Motoren 
Laufwerk und eine „Full 
logic"-Laufwerksteuerung 
Hoher Bedienungskomfort 
Zweitarbige Fluoreszenz- 
Spitzenwert-Aussteuerungs- 
instrumente. Ein schaltbares 
MPX-Filter. Fernsteuerungs- 
möglichkeit für alle Laufwerk- 
funktionen. 





Technische Daten 





Aufnahme/Wiedergabe 


Bandgeschwindigkeit 





agungsbereich 


Gleichlautschwankungen (DIN) 


Geräuschspannungsabstand 











indlichkeit/Eingange 











istung: 





BASF D 6335 RC 
HiFi-Stereo-Deck 
Frontloader 















гОу-зире! 
кес 8000 Hz (DIN) 
Metai 18000 Hz (DIN) 
с 
с 
Fe 5648 
rC 57 da 
O,super 6098 
Fer 60.48 5 dB 
Metai 5798 52508 
mit DOLBYNR 64d8 54 dB 
mit DOLBYNA 6548 5550В 


mit DOLBYNA 6898 57508 
mit DOLBYNR 68d8 53 dB 
Metal 

mit DOLBYNR 6598 60508 


)mV/10 kG 
3,25 mv/6 kG 
80 mv/100 kQ 


500 ту/5.0кС 


0,3 mW/8,0 Q 
220 V/50 Hz 








Abmessungen (BxHxT 


Sewicht 





x 100 x 360 mm 


ca 8.5kg 
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BASF D 6300 HiFi-Tuner 
PLL/Synthesizer-Tuner mit 
beachtlicher Ausstattung 
Bequeme und schnelle Sen- 
derwahl durch automatischen 
Sendersuchlauf; umschaltbar 
auf manuelle Senderwahl, 
Über 6 doppelt belegbare 
Stationstasten (FM/AM) kön- 
nen 12 Sender gespeichert 
und immer wieder abgerufen 
werden. Ausgestattet mit 

400 Hz Pegeltongenerator. 


BASF HiFi-Tuner 






































BASF D 6300 
Technische Daten HiFi-Tuner 
UKW-Empfangsteil 
bereic 87,5-108 MHz 
Antennenanschlüsse 300775 0 
Eingangsemplindlichkelt (М 
bei 26 48 S/N A 40 kHz an 75 озуу 
gangsemplindlichkeit (Stereo 
bei 46 dB S/N Af 40 kHz ап 75 20w 
Trennschärte (= 300 KHZ) GES 
Spiegeifrequenzunterdn = 75.8 
G wellenselektion 1.598 
Pilottondamplung (19/38 kHz) 26098 
Übertragungsbersich (-3 dB 30-1500 Hz 
Kimlakto 
(Stereo) At 40 kHz, 1 kHz =02% 
Fremdspannungsabstand 
(Stereo) 1 mV Al 40 kHz 26508 
prechdamplung (1 kHz = 4548 
Mutingschwelle тону 
AM-Empfangsteil 
Wellonbereich 531-1602 kHz 
Spiegelrequenzunterdrockung 24508 
ZF-Unterarückung 24508 
Netzanschluß 220 V/50 Hz 
Leistungsaufnahme, 10 Watt 
Abmessungen (BX H x T 326x 46x 





Gewicht a 43 kg 





BASF D 6310 RC HiFi-Tuner 
Bedienungsfreundlicher Tuner 
mit ausgezeichneten Emp- 
fangsleistungen. Selbst unter 
schwierigen Empfangsbedin- 
gungen ermöglicht dieser 
Tuner sauberen Stereo 
empfang. PLL/Synthesizer- 
Technik mit quarzgesteuerter 
‚Abstimmung. Mit 7 doppelt 
belegbaren Stationstasten 
(FM/AM) können 14 Sender 
gespeichert werden. Der 
wahlweise manuelle oder 
automatische Sendersuchlauf 
rundet den Bedienungs 
komfort ab. 

Das Besondere am D 6310 RC 
In dem Gerät ist ein Infrarot- 
Empfänger eingebaut, mit 
dem sich die Steuerimpulse 
des Fernbedienungsgebers 

D 6305 RC TX auf das ange- 
schlossene HiFi-Cassetten 
deck D 6335 RC sowie auf die 
Verstärker D 6350 RC und 

D 6370 RC übertragen lassen 
Beim Tuner selbst sind die 
automatische und manuelle 
Senderwahl, die Wahl der 
Wellenbereiche, Memory und 
Ein/Aus fernbedienbar. 
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Technische Daten 


UKW-Empfangsteil 











ungsabstani 


BASF D 6310 RC 


HiFi-Tuner 
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BASF D 6320 HiFi-Tuner 

Ein Spitzentuner nach dem 
PLL/Synthesizer-Prinzip. Auf: 
wendige Empfangstechnik für 
extrem schwierige Empfangs- 


verhältnisse. Die hohe Stereo- 


Eingangsempfindlichkeit von 
15 pV, die hohe Trennschärfe 
von 80 dB und der Klirrfaktor 
von £ 0,15% werden u.a 
erreicht: durch die vollstän- 
dige Bestückung des Ein- 
gangsteils mit MOS-FET's, die 
Verwendung von Filtern mit 
minimaler Gruppenlaufzeitver- 
zerrung und durch klirr- und 
geräuscharmen PLL-Decoder 
Für den Bedienungskomfort 
sorgen der automatische 
Sendersuchlauf, 7 doppelt 
belegbare Stationstasten 
(FM/AM) für 14 Sender, der 
400 Hz Pegeltongenerator für 
UKW-Rundfunkaufnahmen 
und ein übersichtliches Multi- 
funktions-Fluoreszenz-Anzei- 
genfeld für Frequenz, FM/AM, 
Memory, Stereo, Signalfeld- 
агке und Speicherplatz. Die 
Feldstärke ist auf die Anzeige 
von Mehrwegempfang 
umschaltbar 











Technische Daten 


UKW-Empfangsteil 





Weien 


Antennen: 






Spiegelfraquenzunter 


nterdrückun: 


Gleichwe 


anschlüsse 





Ilenselektion 


ptindiichkeit 


+ 300 kHz) 





Pilottondämpfung (19/38 kHz) 


Übertrag: 





Кит: 








ungsbereich 


kHz 1 kH: 


зав 


Fremdspannungsabstand 





Mutingsci 
AM-Empfi 
Wellenbe 








etzan: 





tungs 





1mV Af 40 kHz 


hwelle 


fangsteil 





апе (+ 





ufnahme 








BASF D 6320 
HiFi-Tuner 


87,5-108 MHz 
300/750 


Gau 


0,4 uV 


28008 








26508 


30-15000 Hz 








520-1640 kHz 





ав 














(8 xHx 








BASF D 6350 RC 
HiFi-Vollverstärker 

Viel Leistung zu einem günsti- 
gen Preis. Trotz extrem flacher 
Bauweise von nur 5 cm Höhe 
beträgt die Nennausgangs 
leistung dieses integrierten 
Verstärkers 2 x 50 Watt (an 

4 Ohm). Auch die übrigen 
technischen Daten können 
sich sehen lassen! 
Klirrfaktor = 0,03%, Inter: 
modulationsfaktor = 0,04 
Leistungsbandbreite 10. 
80.000 Hz, zwei Tonband- 
geräteanschlüsse zum Über. 
spielen von Band zu Band mit 
Monitormöglichkeit. Über die 
Fernsteuerung D 6305 RC TX 
läßt sich der Verstärker ein- 
und ausschalten, die 
Lautstärke regeln und ус 
einer laufenden Programm- 
uf ein Tonband- oder 
shalten 























(Monitormöglich 
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BASF 


BASF HiFi-Verstärker 


BASF D 6350 RC 
Technische Daten HiFi-Vollverstärker 





Nennausgangsie 
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BASF D 6370 RC BASF D 6370 RC 












HiFi-Vollverstärker Technische Daten HiFi-Vollverstärker 
Das ist die leistu; е eenegen = sx төй 
Alternative zum D 6350 RC an8 к 60 Watt 
Mit 2 x 70 Watt Nennaus панаа DS Wen 
gangsleistung (an 4 Ohm) п att 








еге technische 
Daten: Klirrfaktor = 0,02 








t ' 900 Hz (-3 dB 
Intermodulationsfaktor _ 

Leistungsbandbreite š Š А S ы 
10-80000 Hz, Tonbandgeräte 


anschlüsse wie beim h 3 
0 RC, ebenso die Fern jel 150 H: 


steuerungsmöglichkeit. 








85 dB 
Ar 85 dB 

j hono 2.5 mW/47 К 
r 150 mu 
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BASF D 6360 
HiFi-Vollverstärker 

Die durchgehende Gleich- 
stromkopplung (DC) und die 
damit verbundene hohe 
Leistungsbandbreite von 
0-100 000 Hz sichern unver- 
fälschte Klangwiedergabe 
Nennausgangsleistung 2 x 60 
Watt (an 4 Ohm). Sehr gut 
Klirrfaktor = 0,03% und In 
modulationsfaktor= 0,03% 
Zwei Tonbandgeräteeingänge 
für Überspielungen von Band 
zu Band 

Die abgegebene Verstärker. 
istung wird über eine LED- 
Kette angezeigt 
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BASF D 6360 


Technische Daten HiFi-Vollverstärker 





Nennausgangsleistung (a 
an 8 Q) 


Musikleistung (an 4 Q) 


ап В 0) 





tungsbandb 0-100000 Hz 








Klirrlaktor bei 





Jausgangsleistung (bei 1 kHz) =003 





tor bei 


sgangsleistung 











Eingänge 











e š 
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BASF D 6360 
HiFi-Vollverstärker 

Die durchgehende Gleich- 
stromkopplung (DC) und die 
damit verbundene hohe 
Leistungsbandbreite von 
0-100000 Hz sichern unver- 
ischte Klangwiedergabe. 
Nennausgangsleistung 2 x 60 
Watt (an 4 Ohm). Sehr guter 
Klirrfaktor = 0,03% und Inter- 
modulationsfaktor= 0,03% 
Zwei Tonbandgeräteeingänge 
für Überspielungen von Band 
zu Band. 

Die abgegebene Verstärker- 
leistung wird über eine LED- 
Kette angezeigt 


Technische Daten 





Nennausgangsleistung 








Nennausgangsleistung (bei 1 kHz) 


Intermodulationstaktor bei 
gsleistung 














regler (bei 10 kHz) 
Tielenregler (100 Hz) 
Rumpelfilter (bei 30 На 
Netzanschl 





Leistungsaufnahme 


BASF D 6360 
HiFi-Vollverstärker 





0-100000 Hz (-3 dB) 


DIE 





Phono 2,5 mV/47 КО 
Tuner 150 mV/47 ki 
AUX 150mW/47 
Tape 1 150 mV/47 ki 
Tape2 150 mV/47 КО 





+1048 
DÉI 

— 12 dB (Subsonic) 

220 V/50 Hz 


280 Watt 





‚Abmessungen (BxHxT) 








426 x 100 x 300 mm 


Gewicht ca 8,2 kg 
Р. 
— BASF] 0-6360 HIFI 
wanra E 
= El 
—— E 


e: 
BR 


> 
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BASF D 6330 
HiFi-Vorverstärker 
Hochwertige Steuerzentrale 
für perfekten HiFi-Genuß 
Klirrfaktor = 0,008 %. Inter- 
modulationsfaktor < 0,01 
Übertragungsbereich 
5-100000 Hz. Extrem rausch- 
armer Vor-Vorverstärker für 
„moving сой” (MC) Tonabneh- 
mersysteme. Universal- 
Kopierschaltung mit zwei Ton- 
bandgeräteeingängen und 
Band-zu-Band-Schaltung mit 
wechselseitiger Monitormög- 
lichkeit Anschluß für Aktiv 
boxen. Klangkorrekturen bei 
Überspielungen auf Band 
können vorgenommen 
werden, da das gesamte 
Klangregeinetzwerk des BASF 
D 6330 dafür genutzt werden 
kann 
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Technische Daten 


bort 


Höhe 











regler (bei 10 kHz) 





BASF D 6330 
HiFi-Vorverstärker 





5-100000 Hz 


= 0.008 








Phono 
Tuner 
AUX 











BASF D 6390 
HiFi-Endverstärker 

Das Kraftpaket. 2 x 105 Watt 
Nennausgangsleistung (an 

4 Ohm) bieten auch für sehr 
große Räume genügend 
Leistungsreserven 

Klirrfaktor = 0,01%. Inter- 
modulationsfaktor = 0,02% 
und Leistungsbandbreite 
8-100000 Hz bestätigen die 
hohe technische Qualität 
dieses Endverstärkers 

Ein Pegelvorregler ermöglicht 
die Anpassung an bereits vor- 
handene Vorverstärker. 

Die Leistung, die an die Laut 
sprecher abgegeben wird, ist 
über eine schnelle Fluo- 
reszenz-Anzeige ablesbar. 











BASF]  D-6390HIFI 
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BASF D 6390 
Technische Daten HiFi-Endverstärker 


Nen х 105 Wi 





0.01 


8-100000 Hz 


B- 70000 Hz (-3 dB) 





11098 


220 V/50 Hz 








tungsaufnahme 550 Watt 





ingen (BxHxT) 
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BASF HiFi-Receiver 


BASF D 5060 HiFi-Receiver AM-Empfangsteil 
Der D 5060 bringt eine Nenr 
ausgangsleitung v 5 
Watt (an 4 Ohm). Besonders 





















alseitig mit hohem Bedie - = 
ort durch die 
Anschluß Кей für zwei Verstärkerteil 
Tonband- und/oder Casset- dene Jai т (ал 4С x 65 Wat 
Universal. ana e 
° -100000 H: 
BASF D 5060 tragung: E 10- 65000 H; 
Technische Daten HiFi-Synth.-Receiver Klirrlaktor 
UKW-Empfangstei nnausgangsieistung (be " 
тавр Abstand м P” 
a Loge ne 



























= ном beit = 
едейгедиепгип > e 3 = 
Interd = 
AM-Unterdrückung 55d z 
gsaufnah = 
hwellen-Selektion 
Abm ‚gen (В x H 10 ч 
ndamplung (19/38 кн; = 
He 
tereo At 40 KH 65 dB 
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` sa) `: sss): ees Iesel 











[] ® [Basr] D-soso mn 


11 





14 


BASF HiFi-Lautsprecher- 
Boxen 8365 
Nennbelastbarkeit: 65 Watt. 
Geeignet für BASF HiFi-Ver- 
stärker D 6350 RC, D 6360 
und BASF HiFi-Receiver 

D 5060 


BASF HiFi-Lautsprecher- 
Boxen 8380 
Nennbelastbarkeit: 95 Watt. 
Geeignet für BASF HiFi-Ver- 
stärker D 6350 RC, D 6360, 
D 6370 RC und BASF HiFi- 
Receiver D 5060, 


BASF HiFi-Lautsprecher-Boxen 


Technische Daten 


Impedanz 





Nennbelastbarkeit 


Musikbelastbarkeit 


Übertragungsbereich nach DIN 4 








BASF 8365 


HiFi-Lautsprecherbox 


4-80 


65 Watt 





Watt 
28-30000 Hz 


Empfohlene Verstärkerleistung pro Kanal 25-80 Watt 


Bestückung 


\bergangsfreauenz 








Richtehi 





aktaristik 


Gehauseaustührung 


1 Kalotten-Hochton-Lautsprecher 
1 Kalotten-Mittelton-Lautsprecher 
1 Tiefton-Lautsprecher 

1 Frequenzweiche mit extrem 
verlustarmen Amplituden- und 








Phasenkorrekturgliedern 





800/2200 Hz 


Бе! 12,5 kHz 
trahlwinkel > 120' 








schwarz 


25-3000 Hz 


BASF 8380 
-Lautsprecherbox 
4-80 ОИ 





95 Watt 


120 Watt 


30-80 Watt 


1 Kalotten-Hochton-Lautsprecher 
1 Kalotten-Mittelton-Lautsprecher 
1 Tiefton-Lautsprecher 

1 Frequenzwaiche mit axtrem 
verlustarmen Amplituden- und 
Phasenkorrekturgliedern 





800/2 200 Hz 


bei 12,5 kHz 
Abstrahlwinkel > 125° 


schwarz 





Abmessungen (BxHxT) 


Gewicht 


370x245 x 210mm 


440 x 285 x 240 mm 


ca 9,25 kg 





